Élections Législatives du 21 Juin 1981 - Département du Calvados 
(3* CIRCONSCRIPTION) 



Michel d'ORNANO 

Président du Conseil Général du Calvados 



Suppléant : 

Jacques RICHOMME 



Député sortant 



Maire de Troarn 



Sciences Po / fonds CEVIPOV 



Département du Calvados Elections Législatives de Juin 1981 

Troisième Circonscription 

JEAN 

BESSE 

SUPPLÉANT : 

Gilbert HUREL 

Conseiller Municipal de Trouville 

Candidats SOCIALISTES 

POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE 



